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Temps de retention, temps de retention relatif et target Signal (M1) 


I ; 


Name 

Ret Time 

Rel Ret Time 

Tarael Sional 

Taroet Resoonse 

5a Androstanol AC 

10.69 


258 

5,912,258 

Etioctiolanolone AC 

0.00 

0-000 

272 



Androsterone AC 

0.00 

0,000 

272 



5b Androstan 3a 17b diol diAC 

15.19 

1.421 

256 

30,691 ,343 

53 Androstan 3a 17b dtol diAC 

15.54 

1.453 

316 

9,191,814 

11 KetoEtiocholanolone AC 

0.00 

0.000 

271 



5h Preonan 3a 20a diol diAC 

19.17 

1.793 

284 

28 874 790 


M2 signal 


Name 

01 sianal 

01 Resoonse 

01 Rafin 

5a Androstanol AC 

243 

6,184,142 

104.6 

Etiochoianolone AC 

257 



0,0 

Androsterone AC 

257 



0.0 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

316 

28,217,276 

91,9 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

241 

5,536,180 

60.2 

11 KetoEtiocholanolone AC 

191 



0,0 

.-Sh Prennan Sa ?0a diol diAC 

?B9 

16 1R9 201 

5R1 


M3 signal 


NamR 

02 sianal 

02 ResDonse 

02 Ratio 

5a Androstanol AC 

204 

3,235,828 

54.7 

Etioctiolanolone AC 

201 



0-0 

Androstercine AC 

218 



0.0 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

241 

23,375,042 

76.2 

5a Androstan 3a 17b dioidiAC 

256 

4,622,981 

50.3 

11 KetoEtiocholanolone AC 

286 



0.0 

5t) Preonan 3a 20a diol diAC 

344 

8.02R.255 

27 8 
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